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Bhili 


Bhili, ogsa kalt bhagoria, bhil, bhilbari, bhilboli, bhilla, lengotia og vil, er et vestlig indoarisk sprak som 
tales i regionen 0st for Ahmadabad i den vestlige delen av det sentrale India. Bhili er et av bhilsprakene som er 
beslektet med gujarati og rajasthani. Spraket er nedskrevet i en variant av devanagari. 
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